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O Parque Natural Municipal Tupancy, grafado Tupanci na lista do governo do Rio Grande do Sul, é uma área protegida municipal de 21 hectares em Arroio do Sal, no litoral norte gaúcho. Foi criado em 1994, segundo essa lista.




	Ficha	Dados
	Nome	Parque Natural Municipal Tupancy (Tupanci, na lista do governo do RS)
	Categoria	parque natural municipal
	Estado e município	Rio Grande do Sul; Arroio do Sal
	Área	21 hectares, segundo o Atlas Socioeconômico do RS (2008)
	Criação	1994, segundo o Atlas Socioeconômico do RS
	No CNUC	Não aparece no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (julho de 2026)





Este parque não aparece no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC, julho de 2026). Os dados do quadro vêm da lista de unidades de conservação do Atlas Socioeconômico do Rio Grande do Sul (2008), que grafa “Tupanci”.




Onde fica




O parque fica em Arroio do Sal, no litoral norte do Rio Grande do Sul, segundo a lista do governo do estado.




O que protege




A lista do Atlas Socioeconômico do Rio Grande do Sul (2008) registra o parque como unidade de conservação municipal, com 21 hectares. As fontes oficiais abertas não descrevem os ambientes protegidos.




Como foi criado




O parque foi criado em 1994, segundo o Atlas Socioeconômico do Rio Grande do Sul. O ato de criação não foi encontrado em fonte aberta, e o parque não aparece no CNUC (julho de 2026).




Pela Lei 9.985/2000, o parque natural municipal é a versão municipal do parque: só são permitidas a pesquisa científica, a educação ambiental, a recreação e o turismo ecológico, conforme o plano de manejo. As regras de cada categoria de área protegida estão em Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC).




Resumo: principais perguntas e respostas




Onde fica o parque natural municipal Tupancy? Em Arroio do Sal, no litoral norte do Rio Grande do Sul.
 
 Quando o parque foi criado? Em 1994, segundo o governo do RS.
 
 Qual é a área do parque? 21 hectares.
 
 O parque está no cadastro nacional? Não aparece no CNUC (julho de 2026).
 
 Quem cuida do parque? É uma unidade municipal, de Arroio do Sal.
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